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Fiinfter Abschnitt.
§. 34.
Function von Zeit und Ort sein. Es kommt nur auf den. Werth von U an der Grenze des betracbteten Korpers an. Man nimmt dann wieder an, dass durch ein Element do dieser Grenze im Zeitelement eine Warmemenge aus dem Korper in die Umgebung tritt, die durch
Ji(u — V) do dt
ausgedriickt ist, und nennt h die aussere Leitfahigkeit des Korpers. Es ist* dann alles wie vorher fiir den Korper r2, nur dass jetzt an Stelle von % die gegebene Function U tritt, und man findet, wenn n die nach innen gerichtete Normale bedeutet und durch einen dariiber gesetzten Strich angedeutet ist, dass die Werthe der Functionen an der Oberflache zu nehmen sind:
IV.
_ dn
= h(u— U).
Die aussere Leitfahigkeit h hangt von der Temperatur selbst, und sehr wesentlich von  der Beschaffenheit der Oberflache ab. Auch hier konnen wir den Grenzfall betrachten:
IV a.
u =
Eine Bedingung fiir den Differentialquotienten ergiebt sich in diesem Falle nicht. Man kann IVa. als Grenzfall aus IV. ableiten, wenn man h unendlich werden lasst.
§. 34. Eindeutigkeit der Losung.
Die Differentialgleichung und die Grenzbedingungen, die wir in den beiden vorangegangenen Paragraphen abgeleitet haben, sind linear, wenn wir die Coefficienten c, ^), fc, h als von der Temperatur unabhangig voraussetzen diirfen. Unter dieser Vor-aussetzung sind diese Grossen, die ihrer Natur nach positiv sind, entweder constant oder nur von den Coordinaten, nicht von der Zeit abhangig.
Wenn wir ausserdem noch voraussetzen, dass die im Inneren des Leiters erzeugte Warme A entweder gleich Null oder doch eine gegebene Function des Ortes und der Zeit ist, so lasst sich beweisen, dass durch die Bedingungen I, II., III., IV. der beiden letzten Paragraphen die Function u eindeutig bestimmt ist.